prof. dr hab. inż. 


przeżywszy lat 60, po ciężkiej chorobie, opatrzony 
Św. Sakramentami zmarł, dnia 22 stycznia 1994 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy Zmarłym odprawione 
zostanie w środę dnia 2 lutego 1994 r. o godz. 13% 
w kaplicy na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi 
odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku, 
o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokiej żałobie: 


ŻONA, SYN, SIOSTRY, SYNOWA, WNUCZKA oraz RODZINA 


